AURORA TOON ORIGINAL
1. Morgonvakten
Djurvännen Mio hittade ett frö som lyste svagt vid skogens mätstation. Gruppen i ”När vinden bytte riktning” skrev först ned observationer, ljud och öppna frågor. På så sätt blev den första gissningen inte behandlad som ett säkert svar. Nordens berättarhus gav djurvännen Mio en konkret fråga: Hur kunde gruppen förstå ett plötsligt vindskifte? Vid skogens mätstation kopplade laget ett frö som lyste svagt till en lugn ström under isen. Med en handritad tidvattenkarta och vattentåligt rep dokumenterade de 2 försök under koden D11-330.
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2. Kartan öppnas
Barnen letade också efter bevis som kunde motbevisa deras favoritförklaring. Djurvännen Mio jämförde resultatet från en handritad tidvattenkarta med en äldre karta och den nya ledtråden ett frö som lyste svagt. Det ärliga motprovet räddade gruppen från fel väg. I fältloggen D11-330 jämförde djurvännen Mio verktyget en handritad tidvattenkarta med övningen odling av frön. Barnen mätte 36 meter vid skogens mätstation eftersom en lugn ström under isen påverkade undersökningen. Till sist förklarade de hur ett frö som lyste svagt förändrade hypotesen om ett plötsligt vindskifte.
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3. Vinden ingriper
Försöket verkade först ha misslyckats: isen började spricka vid kanten. Djurvännen Mio bad alla kontrollera en handritad tidvattenkarta från ett annat håll. Felet försvann inte och blev därför berättelsens viktigaste nya ledtråd. Vändpunkten i Nordens berättarhus kom när isen började spricka vid kanten. Djurvännen Mio lade undan en handritad tidvattenkarta, omprövade ett plötsligt vindskifte och använde vattentåligt rep för att skydda området vid skogens mätstation. På så sätt blev uthållighet synlig i beslutet och inte bara i orden.
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4. Alla får en roll
I det avgörande testet fick alla en tydlig uppgift. Djurvännen Mio använde en handritad tidvattenkarta, medan de andra följde tid, djur och väder. När resultaten lades ihop förstod de att stjärnorna markerade tiden och inte riktningen. Under provet D11-330 samlade djurvännen Mio tre delar av undersökningen: ett frö som lyste svagt, odling av frön och en handritad tidvattenkarta. Mätningen vid skogens mätstation gav ett tydligt svar: stjärnorna markerade tiden och inte riktningen. Resultatet höll vid 8 °C, vind från öst och en lugn ström under isen.
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5. Hem före norrskenet
Nordens berättarhus ordnade en öppen eftermiddag där barnen visade fyndet. En handritad tidvattenkarta fick ett eget instruktionskort och vid skogens mätstation lämnades i bättre skick än när arbetet började. Uthållighet blev ett konkret sätt att handla. Nordens berättarhus avslutade uppdraget om ett plötsligt vindskifte med en öppen demonstration. Djurvännen Mio tog fram vattentåligt rep och presenterade resultatet: stjärnorna markerade tiden och inte riktningen. Barnen kontrollerade 36 meter av vägen, och arkivet D11-330 sparade felet, lösningen och värdet uthållighet.
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